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ΠΡΟΒΑΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 437 

Σύσταση διπλώματος Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, ει-τ 

δικά καθήκοντα και προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή 

του .καί, παρεχόμενο-από αυτό, δικαίωμα-, υττηρεσίας στά' 
' πλοία. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

■ ψ 'Έχοντας υπόψη : ' - ' ■ ■ 

α ) ' Τις διατάξεις των άρθρων 74 εδαφ. β,75,,76 παρ. 2,77,. 
78 παρ’. 1 εδαφ. γ,81 και 135 του Ν.Α. 187/73 «περί Κωδικός· 
Δημοσίου 'Ναυτικόύ.' Δικαίου» (ΦΕΚ. 261 Α/3.10.73). 

β) Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυ¬ 
τικού, αρΐ·θμ. 259/24.7.86. . 

γ) Τη γνωμοδότησή του Συμβουλίου. της Επικράτειας 
αριθμ. ,640/8.10.86 με -πρόταση - του.. Τπουργού' Εμπορικής' 
Ναυτιλίας,, αποφασίζουμε ; ' · -.: 

■ Άρθρο 1. 

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού. ' 

Συνιστάται αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας με τον τίτλο 
δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Εμπρ,ρικού Ναυτικού του οποίου 
οι κάτοχοί του δικαιούνται να ναυτολογούνται ως-αξιωματικοί 
ηλεκτρολόγοι, ·5ίάτω από τις διαταγές και έλεγχο του Α/ 
Μηχανικού σε όποιοδήποτε πλοίο. 

..V '.· Άρθρο 2^. _, . ■· 

··' .-.Ειδικά προσόντα. ' 

Τα απαιτόύριενα ειδικά προσόντα για την απόκτηση διπλώ,-’ 
ματος Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. είναι τα εξής 

α) Προκειμένου για υποψηφίους απόφοιτους τεχνικών 
Λυκείων;Ηλεκτρολογικού τομέα'ή απόφοιτους Μέσων Σχολών 
Εργοδηγών Ηλεκτρολόγο)ν ή Ραδιοηλεκτρολόγων παλαιού 
τύπου : ■ ' 

αα) 36μηνη θαλάσσια υπηρεσία μετά την αποφοίτηση από 
τη Σχολή με ειδικότητα ηλεκτρολόγου ή ηλεκτροτεχνίτη ή 
προσωπικού μηχανής σε επιβατηγά πλοία ολικής χωρητικό¬ 
τητας 500 κόρων και άνω ή σε φορτηγά πλοία ολικής χωρητι¬ 
κότητας 1,Όρο κόρων καιλάνώ.. .... - 7 ;- 

Α'πό τήν ανωτέρω θαλά.σσια υττηρεσία 18μηνη τουλάχιστον 
πρέπει νμ έχει δίανυθεί με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκ- 
τροτέχνίτη ή δοκίμου ηλεκτρολόγου ή βοηθού ηλεκτρολόγου.. 

,^αβ) Επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις. , .- .ι 


β) Προκειμένου για υποψηφίους πτυχιούχους τεχνολόγους; 
ηλεκτρολόγους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων/ 
(ΤΕΙ) ή Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκ-] 
παίδευσης (ΚΑΤΕΕ) ή πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους ΐποή 
μηχανικούς Ανώτερων Τεχνικών Σχολών παλαιού τύπου' ή.; 
ισοτίμων σχολών του εξωτερικού ; 

βα) 12μηνη θαλάσσια υπηρεσία μετά την αποφοίτηση από 
τη Σχολή με ειδικότητα ηλεξτρολόγου ή ηλεκτροτεχνίτη ή 
προσωπικού μηχανής σε επιβατηγά πλοία, ολικής χωρητι¬ 
κότητας 500 κόρων και άνω ή σε φορτηγά πλοία ολικής χωρη¬ 
τικότητας 1.000 κόρων και άνω. 

,ββ) Επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις. 

γ) Προκειμένου για υποψηφίους κατόχους διπλώματος* 
μηχανολόγου τ ηλεκτρολόγου - ηλεκτρονικού Ανώτατων 
Σχολών του.εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού; 
κατόχων και άδειας άσκησης επαγγέλματος, χωρίς εξετά-ί 
σεις, μετά τη συμπλήρωση 6μηνης θαλάσσιας υπηρεσίας" 
με ειδικότητα ηλεκτρολόγου ή ηλεκτροτεχνίτη ή προσωπικού 
μηχανής. ' - 

Άρθρο 3· 

Θαλάσσια υπηρεσία στρατευσίμο)ν Π.Ν. 

1.;Η θαλάσσια υπηρεσία σε πολεμικά πλοία από τους- 
υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία με ειδικότητα ηλεκ¬ 
τρολόγου, προσμετράται για την συμπλήρωση της απάιτού- 
μενης υπηρεσίας που άναφέρεται στο άρθρο 2 για' απόκτηση, 
διπλώματος ηλεκτρολόγου Ε.Ν. ' ; 

’ ■·2. Η Θαλάσσια υπηρεσία της'προηγόύμενης'παραγράφου, 
πρέπει να έχει δίανυθεί σε πολεμικά πλοία που βρίσκονται σε/ 
κατάσταση ενέργειας και αποδεικνύεται με βεβαίωση έκδι-.. 
δόμενη από το ΓΕΝ. 

·- - - . ' Άρθρο 4. 

Εξεταστικές Επιτροπές. 

Οι εξατεστικές επιτροπές υποψηφίων για απόκτηση του 
διπλώματος Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. είναι τριμελείς και συγκρο¬ 
τούνται ως εξής : 

α) Ως Πρόεδρος ορίζεται κάτοχος διπλώματος Ηλεκτρο^ 
λόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ανώτατης· 
Σχολής, Πολιτικός υπάλληλος ΤΕΝ ή καθηγητής Δημόσιας* 
Ναυτικής -Εκπαίδευσης, ή Αξιωματικός Α.Σ. " 

β) Ως μέλη ορίζονται ένας διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος 
Μηχανολόγος· ή Ηλέ)ϊτρΟλόγος Μηχανικός Ανώτατης Σχο¬ 
λής ή Ανωτέρας συναφούς ειδικότητάς,'Πολιτικός υπάλληλός 
-ΤΕΝ ή καθηγητής Δημό'σιας Ναυτικής Εκπαίδευσης ή Αξιω-' 
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ματικός Λ.Σ. (1) και ένας διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος 
Ε.Ν. εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ηλεκτρο¬ 
λόγων Ε.Ν. 

γ). Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται σε 
ένα Πολιτικό υπάλληλο ΤΕΝ ή κατώτερο Αξιωματικό νΥ.Σ. 

Εξεταστικές περίοδοι. 

Οι εξετάσεις για απόκτηση του διπλώματος ηλεκτρολόγου 
Ε.Ν. διενεργούνται τους μήνες Μάρτιο και Νοέμβριο κάθε 
έτους. 

Άρθρο 6. 

Εξετάσεις υποψηφίων. 

1. Τα εξεταστέα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη των 
υποψηφίων για την απόκτηση διπλώματος Ηλεκτρολόγου 
Ε.Ν. καθώς και ο τρόπος και η διάρκεια της εξέτασης κάθε 
μαθήματος καθορίζονται στο συνημμένο στο παρόν παράρ¬ 
τημα. 

2. Ο υποψήφιος θεωρείται ότι πέτυχε όταν απαντήσει 
σωστά στο 60%-των θεμάτων που υποχρεούται να γράψει. 

3. Τποψήφιοι για απόκτηση των καθιερούμενων διπλω¬ 
μάτων, καταβάλλουν σαν εξέτασρα, έξοδα εξετάσεων και 
έξοδα εργαστηριακού και υγειονομικού ελέγχου αυτά που προ- 
βλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις και για τους υπο¬ 
ψήφιους Μηχανικούς Γ' τάξης Ε.Ν. (Π.Δ. 766/77, ΦΕΚ 
249 Ά). 

Άρθρο 7. 

Καθήκοντα Ηλεκτρολόγου. 

Ο Ηλεκτρολόγος : 

1. Τποχρεούνται να εξασφαλίσει υπεύθυνα τη σωστή και 
ομαλή συντήρηση και λειτουργία όλων των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων , παραγωγής ^ διανομής και κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους χώρους και διαμερίσματα 
του πλοίου, περιλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών εφαρ¬ 
μογών πλην αυτών αρμοδιότητας του Αξιωματικού Ασυρ¬ 
μάτου που προσδιορίζονται από τον κανονισμό εσωτερικής 
υπηρεσίας Ελληνικών Εμπορικών πλοίων. 

2. Εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας για τα πρόσωπα, 
μηχανήματα για' αποφυγή ηλεκτροπληξίας, πυρκαΐάς, και 
βλάβης. 

3. Φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση τα αναλ- 
λώσιμα και ανταλλακτικά της αρμοδιότητάς του, τα όργανα 
μετρήσεων ελέγχου, τα εργαλεία και ευθύνεται για την συν¬ 
τήρηση όλων των συσσωρευτών του πλοίου πλην ασυρμάτου. 

4. Μεριμνά για την σωστή λειτουργία του γενικού φωτι¬ 
σμού και του φωτισμού ασφάλειας του πλοίου, περιλαμβα- 
νομένης και της αντικατάστασης των λαπτήρων. 

5. Βρίσκεται πάντοτε στο Μηχανοστάσιο κατά τον από¬ 
πλου και κατάπλου του πλοίου σε λιμένες, όρμους, διώρυγες, 
ποταμούς, διαύλους και γενικά όταν εκτελούνται χειρισμοί 
στην κύρια μηχανή. 

6. Μετέχει και παρακολουθεί τις διενεργούμενες από τα 
εργοστάσια ή συνεργεία επισκευές της αρμοδιότητάς του. 

7. Μεριμνά να υπάρχουν στο πλοίο τα αναγκαία υλικά 
και ανταλλακτικά της αρμοδιότητάς του και τηρεί βιβλία 
εργασιών και μονώσεων. 

8. Ελέγχει και μεριμνά για την καλή κατάσταση της αντί¬ 
στασης - μόνωσης των ηλεκτρογεννητριών, μετασχηματι¬ 
στών, ηλεκτροκινητήρων, φωτισμού, των γραμμών τροφο¬ 
δότησης των κυκλωμάτων και κάθε ηλεκτρολογικού μηχανή¬ 
ματος ή συσκευής. 

9. Παρακολουθεί και μεριμνά για την ομαλή λειτουργία 
των μέσων φορτοεκφόρτωσης του πλοίου. 

10. ^ Διενεργεί τις επιβαλλόμενες από την τεχνική δεον¬ 
τολογία ηλεκτρικές περιελίξεις επαγωγίμων κλπ για απο¬ 
κατάσταση, της λειτουργίας των ηλεκτρικών, μηχανών εφό¬ 
σον υπάρχουν τα μέσα και είναι δυνατόν. ■ 


11. Όπου υπάρχουν περισσότεροι- του ενός ηλεκτρολόγοι, 
επικεφαλής τους είναι ο Προϊστάμενος Ηλεκτρολόγος ο 
οποίος ρυθμίζει τις εργασίες και τα λοιπά καθήκοντα των 
ηλεκτρολόγων και βοηθών ηλεκτρολόγου. 

Άρθρο 8. 

Μεταβατικές Διατάξεις. 

1. Υποψήφιοι απόφοιτοι, μέχρι τη δημοσίευση του πα¬ 
ρόντος, Μέσων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Η¬ 
λεκτρολόγων νέου τύπου διε;τούς.,φ,οίτησης ή Κατωτέρων 
Σχολών Ηλεκτρολόγων τετραετούς φοίτησης, επιτρέπεται 
να συμμετέχουν στις εξετάσεις για απόκτηση διπλώματος 
ηλεκτρολόγου Ε.Ν. εφόσον έχουν συμπληρώσει ή συμπλη¬ 
ρώσουν εντός πενταετίας,^ πενταετή θαλάσσια υττηρεσία με 
ειδικότητα ηλεκτρολόγου ή ηλεκτροτεχνίτη ή βοηθού ηλεκ¬ 
τρολόγου ή δοκίμου ηλεκτρολόγου. 

2. Για τους υποψήφιους που δεν διαθέτουν τα προσόντα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
και συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν εντός πενταετίας από 
τη δημοσίευση της παρόντος Π. Δ/τος οκταετή θαλάσσια 
υπηρεσία με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ή ηλεκτροτεχνίτη ή 
βοηθού ηλεκτρολόγου 'ή δό'κιμού' ήλε'κτρολόγου,' καθιερώ¬ 
νεται δίπλωμα Πρακτικού Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. το οποίό' 
χορηγείται μετά από επιτυχίες προφορικές εξετάσεις στην 
ύλη του Παραρτήματος, στις εξεταστικές επιτροπές και πε¬ 
ριόδους που προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του παρό¬ 
ντος Π. Δ/τος. Οι ανωτέρω υποψήφιοι θεωρούνται ότι πέ- 
τυχαν εφόσον απαντήσουν σωστά στο 60% των ερωτήσεων 
που τους υποβάλλονται. 

3. Οι πρακτικοί ηλεκτρολόγοι πλην της περιπτώσεως του 
Προϊσταμένου Ηλεκτρολόγου της παρ. 11 του άρθρου 7 του 
παρόντος Π.Δ. δύνανται να ναυτολογούνται ως ηλεκτρολό¬ 
γοι στα φορτηγά καθώς και στα επιβατηγά πλοία όπου αυτό 
προβλέπεται από τις διατάξεις περί οργανικών συνθέσεων 
των, πλοίων. 

4. Εφόσον κατά τις πρώτες εξεταστικές περιόδους υπο¬ 
ψηφίων Ηλεκτρολόγων δεν προσφέρονται διπλωματούχοι 
ηλεκτρολόγοι Ε.Ν. για την συμμετοχή τους στις εξεταστι¬ 
κές επιτροπές που προβλέπονται από το άρθρο 4, αναπλη¬ 
ρώνονται από τους κατόχους ενιαίου διπλώματος Μηχανικού 
Α' τάξης Ε.Ν. ή Μηχανολόγους - Ηλεκτρολόγους πτυχιού- 
χους Ανώτατης Σχολής προτεινομένους από τον Πανελλή¬ 
νιο Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α. Εξεταστέα μαθήματα υποψηφίων Ηλεκτρολόγων, Ε.Ν.. 
α/α Μαθήματα Διάρκεια εξέτασης 

1) Ηλεκτροτεχνία · ' 3 ώρες 

2) Ηλεκτρ. Μηχανές-Κινητήρ. Μηχανές 3 ώρες 

3) Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων 3 ώρες 

4) Αυτοματισμοί Πλοίων - Στοιχεία Η¬ 
λεκτρονικών 3 ώρες 

5) Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο προφ. μέχρι 10- 

λεπτά 

6) Αγγλικά 2 ώρες 

7) Γενικές Επαγγελματικές Γνώσεις 3 ώρες 

Σημείωση : 

α) Η εξέταση σε όλα τα μαθήματα είναι γραπτή εκτός 
από το Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο που είναι προφορική 
διάρκειας μέχρι ΙΟ' λετττά για κάθε υποψήφιο. 

β) Ο παρεχόμενος χρόνος εξέτασης αρχίζει μετά το τέ¬ 
λος της εκφώνησης των θεμάτων και μπορεί νά παραταθέί 
σε εξαιρετικές περιτττώσεις και κατά τη κρίση της Επιτρό- 
πής μέχρι μισή ώρα. 
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.Β. ΕξεταστέαΎλη κατά Μάθημα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. 

1.· Ηλεκτροτεχνία 

τμηΜ α'. 

1. Νόμος του ΟΗΜ. Μέτρηση της διαφοράς δυναμικού. 
Νόμος του ΟΗΜ για τμήμα αγωγού. Μονάδα αντίστασης 
αγωγού. 

2. Η αντίσταση αγωγού. Αγωγιμότητα και ειδική αγω¬ 
γιμότητα αγωγού. 

3. Ετείδραση θερμοκρασίας στην αντίσταση αγωγού. 

^4. Πτώση τάσής. Ηλεκτρονική ερμηνεία του ηλεκτρικού' 
ρεύματος. 

5. Σύνδεση αντιστάσεων πυκνωτών, πηνίων (Σε σειρά, 
παράλληλη σύνδεση ) Α' νόμος ΚΙΗΟΗΗΟΡΓ. 

6. Ρυθμιστικές αντιστάσεις - 'Ρυθμιστής τάσης. 

7. Ενέργεια και ισχύς, του ηλεκτρικού ρεύματος.· 

8. Νόμος του ΙΟΕΕΕ. Εφαρμογές',του φαινομένου ^Ου- 
ΕΈ.' 

9. Ηλεκτρεγερτική δύναμη γεννήτριας. Νόμος του κλει¬ 

στού κοκκιώματος. Διαφορά δυναμικού στους πό?>.ους γεννή-, 
τριας. - , · 

10. Αντιηλεκτρεγερτική δύναμη αποδέκτη (κατανάλώτή). 
Κλειστό κύκλωμα με γεννήτρια και αποδέκτη (καταναλωτή). 

11. Σύνδεση γεννητριών. Εν σειρά σύνδεση, παράλληλη 
μικτή σύνδεση και αντίθεση σύνδεση γεννητριών. Β' νόμος 
του ΚΙΚΟΗΗΟΓ. Μέγιστη ισχύς γεννήτριας. 

12. Ηλεκτρομαγνητισμός. Μαγνητικό πεδίο του ηλεκ¬ 
τρικού ρεύματος. Μαγνητικό πεδίο ευθυγράμμου αγο^γού 
ρεύματος. Νόμος των ΒΙΟΤ-δΑΥΑΚΤ. 

13. Μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού, ρεύματος. 

Ηλεκτρομαγνητική μονάδα έντασης · ρεύματος. 

14. Επαγωγικά ρεύματα. Τρόποι παραγωγής επαγωγι¬ 
κών ρευμάτων. 

15. Φορά του επαγωγικού ρεύματος. Νόμος του ΕΕΝΖ. 
Κανόνας ΜΑΧ\νΕΕΪ;. Το φα!νό;μ.ενο της επαγωγής. 

16. Υπολογισμός της επαγωγικής ηλεκτρεγερτικής δύ¬ 
ναμης Νόμος ΡΑΚΑΟΑΥ. Ρεύματα ΕΟυΟΑΙίΕΤ. ; 

17. Αμοιβαία επαγωγή. Αυτεπαγωγή. Υπολογισμός συ¬ 
ντελεστή αυτεπαγωγής πήνίου. 

18. Εναλλασσόμενο ρεύμα. Ημιτονοειδή εναλλασσόμενα 
ρεύματα. Συχνότητες των ενάλλασσομένων ρευμάτων. 

19. Συχνόμετρα. Ενεργός ένταση του εναλλασσομένόυ 
ρεύματος. Ενεργός τάση. 

20. Ανυσμάτική παράσταση εναλλασσομένόυ μεγέθους. 
Διαφορά φάσης εναλλασσομένών μεγεθών. 

21. Κύκλωμα εναλλασσομένόυ ρεύματος. Κύκλωμα με 
καθαρά ωμική αντίσταση (Κ). Κύκλωμα με καθαρή αυτε¬ 
παγωγή (Ε). Κύκλωμα με καθαρή χωρητικότητα (Ο.). 

22. Ο νόμος του ΟΗΜ για κύκλωμα εναλλασσόμενου 

ρεύματος. ’ 

Σύνθετή αντίσταση του κυκλώματος. Οι τρεις συνιστώ¬ 
σες τάσεις. ’ 

.23. Περιπτώσεις κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος. 
Κύκλωμα με ωμική αντίσταση (1) και αυτεπαγωγή (Ε) σε 
σειρά. Κύκλωμα με ο^μική αντίσταση (Η) και χωρητικότητα 
(Ο) σε σειρά. 

24. Συντονισμός. Υπέρταση κατά το συντονισμό. 

25. Μέση ισχύς και συντελεστής ισχύος του εναλλασσό¬ 
μενου ρεύματος. 

26. Φαινόμενη μέση ισχύς. Εύρεση μέσης ισχύος σε κύ¬ 

κλωμα με καθαρή ωμική αντίστασή (Κ) , με καθαρή αυτε¬ 
παγωγή (Ε) , με ,καθαρή χωρητικότητα (Ο). Η. σημασία 
του συντ, ισχύος 'συνφ.' Διόρθωση συνφ. Τρόποι, διόρθωσης 
φάσής σ'ε χωρητικότητα και.επαγωγικά φορτία. Υπολογισμός 
χωρητικότητας πυκνιοτών διορθώσεων. · 


27. Ανορθωτές. Ανόρθωση του εναλλασσόμενου ρεύματος. 
Ξηροί ανορθωτές. 

28. Τριφασικό ρεύμα. Παραγωγή του τριφασικού ρεύ¬ 
ματος. Διανομή του τριφασικού ρεύματος. 

29. Σύνθεση εναλλακτήρα κατ’ αστέρα και τρίγωνο. 

30. Πολική και φασική τάση και ένταση. Σύνδεση συμ¬ 
μετρικών καταναλωτούν σε συμμ. τριφασική ττηγή. 

Σύνδεσς μη συμμετρικού καταναλωτή σε συμμετρική 
τριφασική πηγ-ή. 

Τμήμα Β' Ασκήσεις : ' 

Οι ασκήσεις επιλέγονται από τις κατωτέρω παραγράφους 
που αντιστοιχούν σε θέματα του τμήματος Α'. 

1. Υπολογισμοί αντίστασης, ειδικής ·αντίστασής και· 
μονάδες αυτών. , 

2. Υπολογισμοί ρεύματος, αντίστασης, τάσης, πτώσης 
τάσης σε παράλληλη σειρά, σύνδεση καταναλωτών. 

3. Υπολογισμοί σχετικά με το έργο, ενέργεια και- ισχύ 
του ηλεκτρικού ρεύματος και βαθμού απόδοσης. 

4. Υπολογισμοί σε κυκλώματα εναλλασσομένόυ ρεύματος 

(Ε.Ρ.) με ωμική αντίσταση, επαγωγική αντίσταση και χω¬ 
ρητική ’ αντίσταση χωριστά.' ^ 

5. Υπολογισμοί στα κυκ>ιώματα εναλλασσομένόυ,ρεύματος 
(Ε.Ρ). με σύνθετη αντίσταση. 

Παρατηρήσεις : 

α) Τα θέματα του τμήματος Α' κληρώνονται από κληρω¬ 
τίδα που περιέχει το σύνολο των θεμάτων που αναφέρονται 
στο τμήμα αυτό. Κληρώνονται τρία θέματα από τα οποία οι 
υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να αναπτύξουν τά δύο. 

β) Τα θέματα του τμήματος Β' κλήρώνόνται από κ>ιηρω- 
τίδα που περιέχει πέντε ισοδύναμες κατά το δυνατό ασκήσεις. 
Αυτά παραδίδονταί έτοιμα από τη Δ/νσή εκπαίδευσης του 
ΥΕΝ- μέσα σε σφραγισμένους φακέλλούς στό'ν Επίτροπο και 
αποσφραγίζονται λίγο πριν από την έναρξη των εξετάσεων. 
Κληρώνονται τρεις ασκήσεις από τις .οποίες οι υποψήφιοι 
είναι υποχρεωμένοι να λύσουν τις δύο. 

γ) Η κλήρωση των θεμάτων των τμημάτων Α και Β γί¬ 
νεται ταυτόχρονα κατά τήν έναρξή των εξετάσεων. 

δ) Κάθε θέμα των τμημάτων Α' και Β' βαθμολογείται 
από 0 μέχρι 20 και 0 τελικός βαθμός του τμήματος αποτελεί 
το μέσο όρο του αθροίσματος των επί μέρους βαθμολογιών. 

ε) Την τελική βαθμολογία τού μαθήματος αποτελεί ο 
μέσος όρος του αθροίσματος των βαθμολογιών των τμημάτων 
Α' και Β'. ... 

Π. Ηλεκτρικές Μηχανές ■: Κινητήριες Μηχανές. 

Τμήμα Α' 

Ηλεκτρικές Μηχανές : 

1. Βασικές στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές. 

2. Αρχή λειτουργίας κινητήρα και γεννήτριας. 

3. Βασικά μέρη στρεφόμε'>ης ηλεκτρικής μηχανής. Κατη¬ 
γορίες στρεφομένων ηλεκτρικών μηχανών. 

4. Αρχή λειτουργίας γεννητριών και κινητήρων συνεχούς 
ρεύματος (Σ.Ρ.). 

5. Κατασκευαστικά στοιχεία μηχανών συνεχούς ρεύ¬ 
ματος (Σ.Ρ.). 

6. Λειτουργία συλλέκτου. 

7. Βασικές ιδιότητες τυλιγμάτων (Πόλοι και πολικόν 
βήμα, φυσική διάταξη, ηλεκτρικές συνδέσεις, μορφές πε¬ 
δίων). 

8. Τυλίγματα συλλέκτου (συνεχούς ρεύματος). 

9. Το μαγνητικό πεδίο μηχανών συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) 
και η λειτουργία τους , στο κενό και με φορτίο. Βοηθητικός 
πό?Λς και αντισταθμιστικά τυλίγματα. 
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10. Διέγερση γεννητριών συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.;) και 
χαρακτηριστικά λειτουργίας. Σχέδια συνδεσμολογιών διέ¬ 
γερσης και χαρακτηριστικές καμττύλες' γεννητριών -συνε¬ 
χούς ρεύματος (Σ.Ρ.). " ■ ' 

.11. Διέγερση κινητήρων συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) και 
χαρακτηριστικά- λειτουργίας. 

12. Ρύθμιση στροφών κινητήρων συνεχούς ρεύματος 
(Σ.Ρ.) (Ζεύγος ΥνΑΚΟ - ΡΕΟΝΑΚΟ). 

13. Σχέδια συνδεσμολογιών διέγερσης και χαρακτηρι- ■ 
στικές καμπύλες κνητήρων συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.). 

14. Ισχύς απώλεια, απαγωγή απωλειών, απόδοση μηχα¬ 
νών συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.). 

15. Βλάβες, αιτίες, επισκευές και εφαρμογές μηχανών 
συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.). 

16. ,Σοιχειώδης σύγχρονη ηλεκτρική μηχανή. Αρχές λει¬ 
τουργίας. „, 

,17. Κατασκευαστικά στοιχεία συγχρόνων ηλεκτρικών 
μηχανών. ' ; . 

18. Γενικά περί τυλιγμάτων συγχρόνων ηλεκτρικών 
μηχανών. Μηχανές με έκτυπους πόλους ενα>Λακτήρα. 

19. Αειτουργία σύγχρονης γεννήτριας συντελεστή ισχύος 
ίδον ένα (1) (Σ.Ι. = 1) (Σ.1 = επαγωγικό και Σ.Ι. = χω¬ 
ρητικό. Διέγερση σύγχρονης γεννήτριας (ΕΧΟΙΤΕΚ). 

20. Αειτουργία σύγχρονου κινητήρα. Χρησιμοποίηση συγ¬ 
χρόνων κινητήρων (εκκίνηση συγχρόνου κνητήρα). ; 

■’21.. Παράλληλη λειτουργία εναλλακτήρων (Σχέδιο συν¬ 
δεσμολογίας, προϋποθέσεις παραλληλισμού). 

22. Ζεύγος κινητήριου μηχανής - εναλλακτήρα. 

23. Ισχύς, απώλειες, απαγωγή απωλειών και βαθμός 
α^ό8οσης των συγχρόνων ηλεκτρικών μηχανών. 

.'24. Βλάβες, αίτια και επισκευές συγχρόνων ηλεκτρικών 
μηχανών. ; ■ 

'25. Αρχές λειτουργίας ασυγχρόνων ηλεκτρικών μηχανών, 
(μηχανές επαγωγής). 

26. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά ασυγχρόνων, ηλεκ¬ 
τρικών μηχανών. 

■ 27/ Αειτρυργικά χαρακτηριστικά ασυγχρόνων ηλεκτρικών 
μηχανών.· ' . 

28, Συνθήκες εκκινήσεως ασυγχρόνου κινητήρα. 

,,29. Συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα. . 

30. Αντίδραση βραχυκυκλωμένου δρομέως. 

31. Αειτουργία . ασύγχρονης γεννήτριας. , 

32. Ισχύς απώλειες, απαγωγή απωλειών και βαθμός 
απόδοσης ασυγχρόνων ηλεκτρικών μηχανών. 

33. Βλάβες αίτια και επισκευές ασυγχρόνων ηλεκτρικών 

μηχανών. . 

Κινητήρες .βραχυκυκλωμένου' δρομέα. ; · 

.34.,-Γενικά περί μετασχηματιστών και μέρη αυτών. . 

35. Αρχή λειτουργίας των μετασχηματιστών στο κενό · 
και με φορτίο.· Αόγος μετασχηματισμού. 

Μονοφασικός και τριφασικός μετασχηματιστής. Τάση και 
ένταση στό πρωτεύον και δευτερεύον. 

36. Σχέδια συνδεσμολογίας τυλιγμάτων τριφασικών μετα¬ 

σχηματιστών και χαρακτηριστικά του . κάθε είδους συνδεσμο¬ 
λογίας. , , , - 

37. Παροιδείγματα χρήσεως μονοφασικών και· τριφασικών 

μετασχηματιστών. ’ ' 

38. Ισχύς, απώλεια, απα'γω'γή των απωλειών και' βαθμός 

απόδοσης των* μετασχηματιστών. ’ . ' . 

39. ©λάβες "αίτια και έπίσκευές'μετασχηματιστών.· ■ : " 


40. .Μετατροπείς,. Ζεύγος κι·νητήρα - γεννήτριας..Συνδεσμο¬ 
λογία, εκκίνηση. Πολικότητα από την πλευρά του συνεχούς 
ρεύματος (Σ.Ρ.). Μεταβολή· της τάσης. 

41. Παράλληλη σύνδεση μετασχηματιστών. 

Κινητήριες Μηχανές : 

1. Σκοπός και κατάταξη των κινητηρίων Μηχανών. Στοι¬ 
χεία από την θερμοδυναμική των ατμών και οιερίων. 

2. Ναυτικοί ατμολέβητες. Περιγραφή λεβήτων. Καύσιμα 
και καύση. Εξαρτήματα λεβήτων.' ■ 

3; Ελκυσμός - Εγκατάσταση καύσεως - Απόδοση λέβητα. 
Αειτουργία και βλάβες ατμολεβήτων. 

4. Στοιχειώδης λειτουργία, ατμοστροβίλων. Κυριώτερα 
μέρη του στροβίλου. Διαφορά λειτουργίας μεταξύ στροβίλου 
και παλινδρομικής. 

5. Σρρόβιλοι δράσεως και αντιδράσεως. 

'6.’ Ισχύς και απόδοση ατμοστροβίλων. Θεωρητική ισχύς. 
Περιφερειακή ισχύς. Εσωτερική ή ενδεικτική ισχύς. Πραγ¬ 
ματική ή ωφέλιμη ’ίσχύς. Θερμικός βαόμός "άπο,δόσεως.' ΜήΓ 
■χανικάς βαίμός αποδίσεως, ολίιχιός ή ·δερμοδ'ΐ)ναμικ6ς βα-δμος 
απόδοσης. ' , 

7.· Χρήση στροβίλων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειοις 
■ 8. Εισαγωγή ορισμοί και τύποι οιεροστροβίλων. ■ 

9. Ισχύς και απόδοση αεροστροβίλων. 

10. Χρήση σε βοηθητικά μηχανήματα και στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. - 

11. Εισαγωγή και κατάταξη των ΜΕΚ. / 

Διάκριση ΜΕΚ, σε δίχρονο και τετράχρονο. 

.12. Περιγραφή και λειτουργία πετρελαιρκινητήρων ισχύς 
και απόδοση των ΜΕΚ. 

13. Χρήση, των ΜΕΚ στην παραγιογή ηλεκτρικής· ενέρΓ 
γειας. . 

'·14·. Γενικά στοιχεία ψυκτικών εγκαταστάσεων.."Σκοπός., 
της ψυκτικής εγκατάστασης των πλοίων. Στοιχεία λειτουρ¬ 
γίας· ψυκτικών, μηχανών. Ψυκτική, ισχύς. Συντελεστής ψυ¬ 
κτικού έργου." ' ' . .. . ... .·’ 

15. Αεροσυμπιεστές : Περιγραφή, λειτουργία και ισχύς 
αεροσυ'μπιεστή.’" 

Τμήμα Β' Ασκ,ήσει'ς : - ·' 

1. Υπολογισμοί ισχύος," απωλειών και βαθμού απόδοσής 

σύγχρονων ·'ηλεκτρικών μηχανών. ' ■" · 

2. Υπολογισμοί .ισχύος, απωλειών π^ι βαθμού απόδοσης 

ασύγχρονων ηλεκτρικών, μηχανών. . 

,3. Υπολογισμοί ισχύος, απωλειών και βαθμού απόδοσης 
των μετασχηματιστών;’’. ·. ■ ' . ; 

• Υπολογισμοί ισχύοςμαπωλειών:·και. βαθμών απόδοσης. 
Ζεύγος, κινητήρα - γεννήτριας. 

Παρατηρήσεις: 

Ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις όπως στο μάθημα Ηλεκ.~ 
τροτεχνία, με την.διευκρίνηση ότι από την ύλη των ηλεκτρι¬ 
κών 'μηχαν'ών κληρώνονται τα "δύο θέματα" και από" την ύλη 
των κινητήριων μηχανών τό' ένα. 

III. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων. 

.1. Συστήματα .’διανομής. ■ -..’-,· : ; . ■... 

Είδη συστημάτω·ν,. διανομής - που. χρησιμοποιούνται στα 
πλοία για συνεχές ρεύμα (Σ.Ρ.)'και εναλλασσόμενο" ρεύμα 

(Ε.Ρ.). ■'·" 

Μέθοδον Γείωσης. . 

Χρή«π) καλώδίών και εγκοίτάάτχφ} κγωγών. ' · 
Προσδιορισμός τής δ,ιατό'μής"τω·ν ά·γωγών; ' 
'_^Π’ροσδιόφι·σμ'ός· "[πτώ,σής τάσης.,"". 

'■ Θέσή τίον καλωδίων," ’ -,' · ^ · ■ 
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3. Ηλεκτρικοί πίνοικες, 

Προστασία 

Ζυγοί, (μπάρες) : Υλικό, συνδέσεις, μέγιστη θερμοκρασία 
ζυγών - προστασία από τα μηχανικά και ηλεκτροδυναμικά 
αποτελέσματα,, 

4. Όργανα μετρήσεων των γεννητριών. 

5. ,Περί προστατευτικών μηχανισμών (Τι είναι και σε, 
τι χρησιμεύουν). 

Προστασία από την υπερφόρτωση (που τοποθετείται, 
ποιά μέσα την εξασφαλίζουν). 

Προστασία από το βραχυκύκλωμα (που τοποθετείται, 
ποιά μέσα, -τ/ΐν- εξασφαλίζουν). 

6. Προστασία γεννητριών από την υπερφόρτωση, ;από 
το βραχυκύκλωμα, από ανοστροφή. ισχύος, από υπόταση. 

7. Προστασία κινητήρων - Μετασχηματιστών. 

8. Στρεφόμενες Ηλεκτρικές Μηχανές. 

Ελάχιστος αριθμός ηλεκτροπαραγωγούν ζευγών σε ένα 
πλοίο;· 

Μέγιστη επτιτρεπτή, μεταβολή τάσης. 

Ρυθμιστής στροφών (ΟΟΥΕΠΝΟΚ), όρια μεταβολής 
της ταχύτητας των κινητήριων μηχανών. 

9. Χαρακτηριστικά γεννητριών, συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) 
Μέσα διέγερσης. 

Σε ποιές γεννήτριες συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) πρέπει 
να υπάρχει αυτόματη ρύθμισή τάσης. 

.,,.Ποιά, τα όρια -μεταβολής της τάσης των γεννητριών συ¬ 
νεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.). 

, Παράλληλη λειτουργία Γεννητριών συνεχούς ρεύματος 
(Σ.Ρ.). Προϋποθέσεις παραλληλισμού Πλεονέκτημα. 

10. Χαρακτηριστικά γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύ¬ 
ματος (Ε.Ρ.). Αρχή λειτουργίας των εναλλακτήρων. 

.Πόσες και ποιές είναι· όι βασικές κατηγορίες στις οποίες 
υποδιαιρούνται οι εναλλακτήρες, που χρησιμοποιούνται στα 
πλοία. 

Σε ποιές γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος .(Ε.Ρ.) 
χρησιμοποιούνται οι αυτόματοι ρυθμιστές τάσης; ' 

Ποιά τα επιτρεπτά όρια μεταβολής της τάσης εναλλακτή¬ 
ρων. 

Παράλληλη λειτουργία, Γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύ¬ 
ματος (Ε.Ρ.) προϋποθέσεις παραλληλισμού - πλεονεκτή¬ 
ματα).. 

11. Συσωρευτές. ' ■ ' 

Είδη συσσωρευτών πού χρησιμοποιούνται στα πλοία. 

Εξοπλισμός χώρου αποθήκευσης συσσωρευτών. 

; Χωρητικότητα συσσωρευτού- και μονάδες μέτρησης. 

Από τι εξαρτάται; η χωρητικότητα ενός συσσωρευτού" μο- 
λύβδου,. ■ , . 

12. Απαραίτητα αμοιβά. 

Για Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) και εναλλασ¬ 
σόμενου -ρεύματος (Ε.Ρ.) ^ 

Για κινητήρες. 

Για τον μηχανισμό ττηδαλίου 

Για τους ,κινητήρες των ανεμιστήρων και των ψυκτικών 
εγκαταστάσεων.. 

Για τον μηχανισμό εκκίνησης των κινητήρων. 

13. Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης. 

, Είδος ττηγής ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης σε επιβατηγά 
και, φορ,τηγά, πλοία. 

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί η πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας ανάγκης αν είναι γεννήτρια. 

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί η πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας· ανάγκης αν είναι συστοιχία συσσωρευτών. 

'14. Τι ονομάζουμε μεταβατική ττηγή ηλεκτρικής ενέρ¬ 
γεια ■ και πότε χρησιμοποιείται. , 

'Ποία' φορίτία πρέπει να είναι σε ,θέση να τροφοδοτήσει η 
ττηγή ηλεκτρικής ενέργειας "ανάγκης και για πόσο χρονικό 
διάστημα. .. : ' .' ’ 

ΐιΠόσες :,είνάι·: οί,,επιτρετΐόμενες διαδοχικές δοκιμές, εκκίνη¬ 
σης της π-ηγής ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης. " : . ' ·.. 


15. Αυτόματη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο , μηχανι¬ 
σμό πηδαλίου. ' , 

Σε τι κατηγορία πλοίων από άποψη χωρητικότητας εφαρ¬ 
μόζεται η παραπάνω απαίτηση. 

Σε πόσο χρόνο θα πρέπει να τροφοδοτηθεί ο μηχανισμός 
ττηδαλίου από την εφεδρική ή εναλλακτική πηγή παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας. ' ■ 

• Για πόσο χρόνο θα πρέπει να παρέχεται η παραπάνω ανα- 
φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο μηχανισμό ττηδαλίου. ^ 
Από ποιές ττηγές θα πρέπει να παρέχεται η εφεδρική ηλε-, 
κτρική ενέργεια. 


Παρατηρήσεις: 

,α) Τα θέματα κληρώνονται άπο κληρωτίδα,που περιέχει 
τό'σύνολο των ανωτέρω αναφερομένων θεμάτων του μαθή-, 
ματος. Κληρώνονται τρία (3) θέματα ατιό τα οποία οι υπο¬ 
ψήφιοι υποχρεώνονται, να αναπτύξουν τα-,δύο.' . 

β) Κάθε ένα των ανάπτυσσομένών θεμάτων βαθμολο¬ 
γείται χωριστά από 0-20. Ο τελικός βαθμός αποτελείται 
από τον μέσο, όρο των επί μέρους βάθμολόγιών,; 

ΐΥν Αυτοματισμοί Πλοίων - 'ίΣτοιχεία Ηλεκτρονικών 

Α. Αυτοματισμοί Πλοίων 

1. Αρχές συστημάτων αυτόματης παρακολούθησης. Βα¬ 
σικό διάγραμμα κυκλώμ,ατος αυτόματης παρακολούθησης. 

2. Δυσχέρειες που αντιμετωπίζονται στην εφαρμογή των 
συστημάτων αυτόματης παρακολούθησης. 

3. ; Κατηγορίες συστημάτων αυτόματης παρακολούθησης. 

4. Περιγραφή απλού συστήματος · αυτόματης παρακο¬ 
λούθησης. 

5..Σε-ποιά αρχή βασίζεται η λειτουργία του βηματιστι- 
κού συστήματος .τηλεχειρισμού. , 

6. Το σύστημα τηλεχειρισμού λειτουργεί με' συνεχές ή 

εναλ-λασσόμενο ρεύμα. ■ · ,. 

Σχεδίαση βηματιστικού συστήματος τηλεχειρισμού (με¬ 
ταδότη και δέκτη) και περιγραφή λειτουργίας του. 

7. Αρχή λειτουργίας του συστήματος τηλεχειρισμού με 

σύγχρονο μεταδότη και συγχρονοδέκτη. Το σύστημα αυτό 
τηλεχειρισμού λειτουργεί με· συνεχές -ή εναλλασσόμενο, ρεύ¬ 
μα; ^ .· 

8. .Βασικά χαρακτηριστικά, των συστημάτων, , ελέγχου, 

συναγ'ερμού ,και, ασφάλειας. . ■ . 

9. Συστήματα ελέγχου του μηχανοστασίου. 

,10., Πως επιτυχγάνέται η επικοινωνία μεταξύ των στα¬ 
θμών ελέγχου,; · . ■ ;■■. ·.'■ ^, · /, 

11. Συστήματα συναγερμού., 

Θέση, και είδος των ενδείξεων σοναγερμού. Ηλεκΐρική τροι^ 
φόδοσία του σοστήματος συναγερμού. ..,Τ, 

12. Αυτόματος Έλεγχος Κύριας Μηχανής! . · 

■"Έλεγχος της Κύριας Μηχανής και προστασία' της από 
την υπερφόρτωση και από άλλα μη συνηθισμένα φαινόμενα. 

Περιγραφή προγραμματισμένου-ελέγχου για τον έλεγχο 
της ταχύτητας του άξονα. ■ ■ : 

13. Περιγραφή (με σκαρίφημα) 'κατ'επεξήγηση του 
ελέγχου της θερμοκρασίας ·του νερού ' ψύξης των εμβόλων 
της κύριας μηχανής. 

14. Αναφέρατε τα σημεία της Κύριας Μηχανής που' 
ελέγχονται με . ευαίσθητα στοιχεία (8ΕΝ80Κ5) τα οποία 
εκπέμπουν ηχητικά και οπτικά σήματα συναγερμού. 

15. Αυτόματος έλεγχος, ατμοστροβίλων·’,που'-'. χρησιμο¬ 
ποιούνται για κύρια κίνηση. " 

16. Συστήματα ελέγχου λεβήτων. 

Συναγερμοί και συστήματα ασφάλειας"λεβήτων. 

■17. Διατάξεις .αυτόματης· εκκίνησης ■ γεννήτριας.. στη 
πέρίτττωση απώλειας·, της . κύριας ττηγής .ηλεκτρικής ενέρ^· 
γειας. ·■■ 7 .-"'/ή ;··.:·;.7·; -,·* ·.'■!:;■ '-τ 
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Τυπικές περιπτώσεις σφάλματος.■ στις .οποίες έχουμε 
αυτόματη εκκίνηση γεννήτριας και συνδεσ-ης της με τον 
κύριο πίνακα. 

Περιπτώσεις απωλειών της τάσης στους ζυγούς του 
κύριου πίνακα. 

Πως γίνεται η σύνδεση της εφεδρικής γεννήτριας στους 
κύριους ζυγούς. 

Περιπτώσεις απωλειών στη περίπτωση χαμηλής τάσης, 
υψηλής τάσης και χαμηλής συχνότητας στους κύριους ζυ¬ 
γούς. 

18. Διατάξεις ισομερούς κατανομής φορτίου-Λειτουργία 
ανεπάνδρωτου μηχανοστασίου («ϋΜδ»). 

19. Ανεπάνδρωτα Μηχανοστάσια. 

Έλεγχος από τη γέφυρα των μηχανημάτων κύριας 
πρόωσης. 

Χειρισμοί. 

Διακοπή κινδύνου (ΕΜΕΚΟΕΝΟΤ 5ΤΟΡ). 

Επικοινωνία. 

Προστασία από την πυρκαϊά. 

Προστασία τού σωλήνα εισαγωγής καύσιμου πετρελαίου 
υψηλής πίεσης. 

Συναγερμός (οι) για την περίπτωση υψηλής θερμοκρα¬ 
σίας. 

Ανίχνευση στάθμης υδροσυλλεκτών. 

Διατάξεις αυτόματης απάντλησης κυτών. 

20. Μετατροπείς (ΟΟΝΥΕΠΤΕΚδ). 

Β'. Στοιχεία Ηλεκτρονικών. 

1. Γενικά περί ημιαγωγών. Η ζώνη σθένους και η ζώνη 
αγωγιμότητας των ημιαγωγών. Οι οπές. Η ηλεκτρική 
αγωγιμότητά των ημιαγωγών. 

2. Οι δύο τύποι ημιαγωγών. Ημιαγωγός η-τύπου 
(ΝΕΟΑΤΙΥΕ). Ημιαγωγός ρ-τύπου (ΡΟδΙΤΙΥΕ). Κα¬ 
τασκευή ημιαγωγών πρόσμιξης. 

3. Κρυσταλλοδίοδος. Ένωση Ρ και Ν-τύπου ημιαγωγών. 

Η δίοδος Ρ-Ν εντός εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου. 

4. Ανορθωτής ημίσεος κύματος. 

5. Ανορθωτής πλήρους κύματος. . 

6. 'Αλλα κυκλώματα πλήρους ανόρθωσης (Γεφύρας 
κ.α.). Εξομαλυντικές διατάξεις. 

7. Κρυσταλλοτρίοδος, ή τρανσίστορ. Σύνδεση τρανσί- 
στορ. Τρανσίστορ κοινής βάσης. ’ Κοινού εκπομπού. Κοινού 
συλλέκτη. 

8. Ψηφιακά κυκλώματα. Πύλες. Πύλη ΟΚ, ΑΝΒ, ΝΟΤ. 
Λογικές τΐύλες Διόδου τρανσίστορ ΝΑΝΌ-ΝΟΚ. Εφαρμο¬ 
γές των πυλών. 

9. Περί ΤΗΤΚ,ίδΤΟΚ. Μονοφασικά θυρίστορ ημίσεος 
κύματος. Μονοφασικός ανορθωτής με ωμικό φορτίο. Τρι¬ 
φασικοί ανορθωτές ημίσεος κύματος. 

■ 10. Μονοφασικό σύστημα κίνησης με θυρίστορ ημίσεος 
κύματος. 

11. Τριφασικό σύστημα· κίνησης με θυρίστορ ημίσεος 
κύματος. 

12. Αναστροφείς (ΙΝΥΕΚΤΕΗ). Γενικά περί αναστρο- 
φέων. Μονοφασικοί. Τριφασικοί αναστροφείς. 

Παρατηρήσεις. 

α) .Δπό ολόκληρη την ύληκΑΤΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙΠΛΟΙΩΝ» 
κληρώνονται δύο θέματα και από την ύλη «ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ» ένα θέμα ίσης βαθμολογικής αξίας. 
Από τα ανωτέρω θέματα οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι 
να αναπτύξουν τα δύο. 

β) Κάθε ένα των αναπτυσσόμενων θεμάτων βαθμολογεί¬ 
ται χωριστά,από 0-20. Ο τελικός βαθμός αποτελείται από 
τον μέσο όρο των επί μέρους βαθμολογιών. , ι 


Υ. Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο. · 

1. Πειραματική επαλήθευση του νόμου του ΩΜ. 

2. Μέτρηση αντιστάσεων με" Βόλταμπερομετρική μέ¬ 
θοδο. Γέφυρα λΥΗΕΑΤ-δΤΟΝΕ. 

3. Κατηγορίες ηλεκτρικών οργάνων μέτρησης και διόρ¬ 
θωση ακρίβειας μέτρησης. Ρύθμιση (Καλιμπράρισμα) Αμπε- 
ρομέτρων, Βαλτομέτρων και λΥΑΤΤ Μέτρων. 

4. Δοκιμή συσσωρευτών. Μέτρηση των συνθηκών φόρτι¬ 
σης με πυκνόμετρο. ... . , · 

5. Δοκιμή και μέτρηση πυκνο^τή. Μέτρηση επαγωγικών 
πηνίων. 

6. Μελέτη χαρακτηριστικών των Γεννητριών Συν. Ρεύ¬ 
ματος με διέγερση σειράς παράλληλη και μικτή. 

7. Μελέτη χαρακτηριστικών των κινητήρων συνεχούς 
ρεύματος με διέγερση σειράς, παράλληλης και μικτή. 

8. Μελέτη χαρακτηριστικών συγχρόνων γεννητριών τριοίν 
φάσεων. 

9. Παραλληλισμός γεννητριών. Εναλλασσομένου και 
Συνεχούς Ρεύματος. 

10. Μελέτη χαρακτηριστικών συγχρόνων κινητήρων. 

11. Σύνδεση συγχρόνου η?ιεκτρικού κινητήρα τριφα¬ 
σικού) σε ηλεκτρικό κύκ>.ωμα και συγχρονισμός σύζευξης. 

12. Μελέτη χαρακτηριστικών των τριφασικών κινητήρων 
(δΕΙΡ ΚΙΝΟ ΙΝΟυΟΙΟΝ ΜΟΤΟΚ) εκκίνηση αυτών με 
διακόπτη (αστέρα - τριγώνου) και μέτρηση αντιστάσεων 
τυλιγμάτων. 

13. Μελέτη χαρακτηριστικών τριφασικών επαγωγικών 
κινητήρων (δ^ι^IΚΚΕΕ ΟΑΟΕ) εκκίνηση αυτών (με δια¬ 
κόπτη αστέρα - τριγώνου) και μέτρηση αντίστασης τυλι¬ 
γμάτων. 

14. Ρύθμιση ταχύτητας κινητήρων συνεχούς ρεύματος 
με τη χρήση του συστήματοςΙΥΑΚΒ ΕΕΟΝΑΚΟ και ΤΗ Υ- 
ΒΙδΤόΚ. 

15. Μελέτη των ρευμάτων ΕΟΒΥ για πέδηση. 

16. Μελέτη αυτόματου ελέγχου ηλεκτρικών μηχανών. 

17. Διάγνωση βλαβών ηλεκτρικών κυκλωμάτων (Ανα¬ 
γνώριση συνέχειας ηλεκτρικού κυκλώματος, εντοπισμός 
βραχυκυκλοιμάτων, μέτρηση χαρακτηριστικών ηλεκτρικών 
συσκευών και σύγκριση με τα ονομαστικά μεγέθη πινακίδας). 

18. Μέθοδοι μέτρησης ε'^εργούς και άεργης ισχύος σε 
κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος (Ε.Ρ.). 

19. Μέτρηση συντελεστή ισχύος - Διόρθωση συντελεστή 
ισχύος. 

20. Μελέτη χαρακτηριστικών μεγεθών μετασχηματιστών; 

ΥΙ. Αγγλικά : 

1. Γραφή με υπαγόρευση και μετάφραση δέκα (10) στί¬ 
χων απλού Αγγλικού κειμένου ηλεκτρομηχανολογικού περιε¬ 
χομένου. 

2. Μετάφραση από την Ελληνική στην Αγγλική ή αντί¬ 
στροφα είκοσι (20) τεχνικών ηλεκτρομηχανολογικών όρων 
κατ’ επιλογή της επιτροττής από τους αναφερόμενους στον 
πίνακα Αγγλικών Τεχνικών Όρων. 

Παρατηρήσεις : 

α) Κάθε μια από τις ανωτέρω δύο παραγράφους βαθμο¬ 
λογείται ξεχωριστά από 0 - 20. Ο τελικός βαθμός της γρα¬ 
πτής εξέτασης αποτελείται από τον μέσο- όρο του αθροί¬ 
σματος των επί μέρους βαθμολογιών. 

β) Η επιλογή των θεμάτων γίνεται κατά την απόλυτη 
κρίση της Επιτροπής λίγο πριν την έναρξη εξετάσεων χωρίς 
κλήρωση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΓΓΑΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΗΑΕΚΤΡΟΑΟΓΩΝ 

1. Ακροδέκτης = ΤβΓΠΐίηβΙ. 

2. Αντίσταση = ΚβδΪΒίΕΐηοβ. 

3. Ασφάλεια = Ρυ8θ. ’ 

4. Φως = Εϊ§Ιιΐ. 

5. Ειδική θερμότητα = δρβοΐίΐο Εβ&ί. 

6. Ηλεκτρισμός = ΕΙβοΐηοϊΙγ. 

7. Ηλεκτρικό ρεύμα = ΕΙθοΙπο οιίΓΓβηΙ. 

8. Συνεχές ρεύμα = ϋΪΓβοΙ. οαΓΓβηΙ. ··' -- 

. 9, Εναλλασσόμενο ρεύμα = ΑΙΙβΓηβΐΐη^ ουΓΓβηΙ. 

10. Εναλλακτήρες = ΑΐΙβΓηβΙοΓδ. 

11. Επαγώγιμο = ΑπΏβΙιΐΓβ. 

12. Επαναλήπτης = Κβρβ&ΙβΓ. 

13. Ηλεκτρικός πίνακας = ΕΙβοΙπο ρ&ηβΙ ογ δ\νΐΙ- 
βΙιϋο&Γά. 

14. Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο =,Ε1θοΐΓθηΐ8§ηβΗο ίΐβΙά. 

15. Ηλεκτρογεννήτρια = ΟβηβΓ&ΙοΓ. 

161 Ηλεκτρόδιο = ΕΙβοίΓούβ. 

17. Κινητήρας = ΜοΪΟΓ. 

18. Μαγνήτης = Μ&^ηθΙ. 

19. Πυκνότητα = Οβηδΐίγ. 

20. Ρευματολήπτης = Ρ1υ§. 

21. Σπινθήρας = δρβΛ. 

■22. Συλλέκτης = ΟοπιήιυΐβΙοΓ. 

23. Συχνόμετρο = ΡΓθςιαβηογ πιθΙθγ. 

24. Συχνότης = ΡΓεςυβηογ. ... 

25. Τάση = ΥοΚβ^β. 

26. Φόρτιση συσσωρευτών = ΒειΐΙβΓγ ο1ι&Γ§ίη£;. 

27. Ψύκτρα = ΒγιιβΙι. 

28. Οπλισμός καλωδίου = Ο&Μβ βΓιη&ίυΓβ. 

29. Καύσιμο = Ειΐθΐ. 

30. Μόνωση = Ιηδίιΐβΐϊοη. 

31. Φορητός = ΡογΙ&61θ. 

. 32, Χαλκός = ΟορρβΓ. 

33. Πηνίο = Οοϊΐ. 

34.. Μαγνητικό κύκλωμα = Μ&§ηθΗο οΪΓουΐΙ. 

35. Εκκινητή = δί&ΓΐθΓ. 

36. Ηλεκτρονικό = ΕΙβοίΓοηΐο. . 

.37. Τριφασικό σύστημα = ΤΙΐΓββ-ρ1ΐ88β ΒγδΙβιη. . 

38. Κινητήρας επαγωγής = Ιηάυοϋοη πιοΙογ. 

39. Σύγχρονος κινητήρας = δγηοΙίΓοηουΒ πιοΙογ. 

\40. Μετασχηματιστής = ΤΓ&ηβίοΓίηβΓ. 

41. Όργανο = ΙηδΗιιιηβηΙ,. 

42. Αμοιβαία επαγωγή = ΜιιΙιιαΙ ίηάυοΐ&ηοβ. 

43. Ενέργεια = Εηβρ^γ. 

44. Ηλεκτρικό πεδίο = ΕΙβοίΓΪο ίΐβά. 

45. Χωρητικότητα = Ο&ρ&οίΙγ. 

46. Ισχύς = .Ρό\νβΐ’. 

47. Συντελεστής ισχύος == ΡοινβΓ ίδοίοΓ. 

48. Πτώση τάσεως = νοίί&^β-άΐ’ορ. 

49. Σύστημα .διανομής = ΟίβΐΓί^αΙϊοη βγβίβιη. 

50. Ζυγός = Βηγ. ■ 

51. Μηχανισμός πηδαλίου = δΙβθΓΪη§ ^β 3 Γ. 

"52. Συντήρηση = Μαϊηΐβηβηοβ. 

53. Σφάλμα = Γααΐΐ. 

54. Απώλεια = Ηοδδ; 

55. Δοκιμή = Τθ8ΐ. 

56. Έλεγχος = ΟοπΙγοΙ. 

57. Τύμπανο = Βπιιη. 

58; Υπολογισμός = Οβίουΐ&ίϊοη. 

'59. Κύμα =\ν&νβ. ' ' 

60. Πλάτος = Αιηρίϊΐιιάθ. 

61. ϊΐόλος = ΡοΙθ. 

62. Μέση τιμή = ΑνβΓ&^Θ Λ'·&1υβ. 


63. Κρυσταλλοτρίοδος = ΤταηδΐδΙΟΓ. 

64. Φωτοηλεκτρικό στοιχείο = ΡΕοίοθΙβοΙπο βίβΐϊΐθπΐ. 

65. Ανορθωτής = ΚβοΙΐίϊβΓ. 

66. Ενισχυτής = ΑιηρΙϊΓΐβΓ. 

67. Κέρδος = ΡΓοίϋ. 

68. Τροφοδοτικό— δνιρρΙϊθΓ. 

69. Στρεφόμενο πεδίο = Κ61.&1ΐη§ ΙίβΜ. 

70. Ρυθμιστής = Κβ^ηΙ&ίοΓ ογ ΟονβΓΠΟΓ. 

71. Κατανομή φορτίου = Εο&ά βΙι&Γίη^. 

72. Κατασκευή = ΕοηδίπιοΙΐοη. 

73. Ολίσθηση = δΙίρ. 

74. Δρομέας = ΚοΙοΓ. 

75. Ροπή = ΤοΓ^υβ. 

76. Πρόωση = ΡΓοραΙβίοη. 

77. Βαττόμετρο =^¥6111 ιηβΙβΓ. 

78. Μονάδα = υηΐΐ. ■ 

79. Πηγή = δοιίΓΟθ. 

80. Γραμμικό κύκλωμα = ΗΐηθΟΓ οΪΓΟιιΐΙ. 

81. Αγωγός = ΟοικΙιιοΐΟΓ.. 

82. Υλικό = Μ&Ιθγϊ&Ι. 

83. Θερμοκρασία = ΤβιηροΓ&ΙιΐΓθΙ 

84. Δίκτυο = Νβι\V0Γ1^ ογ δγ8ΐβιη. 

85. Γέφυρα = ΒΓίά^β. 

86. Ενδείκτης = Οατι^β. 

87. Δύναμη = Ρογοθ. 

88. Ένταση = Ιηίθηδΐΐγ. 

89. Βρόγχος = Εοορ. 

90. Διαπερατότητα = ΡβΓιηβ&ΡϊΙϋγ. 

91. Καμττύλη = ΟιίΓνβ. 

92. Εκπομπή = Ειηΐβδϊοη επί πλοίων ΪΓ&η8ΠΐΪ88ίοη. 

93. Αέριο = &&8. 

94. Αμπερόμετρο = ΑιηιηβΙβΓ. · ' ■ 

95. Διακόπτης = ΒΓβ&ΙίβΓ ογ δ·ννϊΙο1ι.' 

96. Γείωση = Ε&ΓΗιΐη§. 

97. Προστασία = ΡοΓίβοΙϊοη.· 

98. Τύλιγμα =\νίιΐ(1ΐη.§. ■ 

99. Αποτέλεσμα = ΚβδίιΙΙ. 

100. Άξονας == δΐιοίί. 

101. Τριβή = ΡγϊοΗοπ.· 

102. Ανοίγω συσκευή = Ορβη αρ. ' · 

103. Διαφορά δυναμικού == Ροΐθηΐΐ&ΐ άϊίίβΓβηοβ. 

104. Ανεμιστήρας = Ρ&η. 

105. Εκπομπός = ΤΓ£ΐη8ΐιιϊΙΐ6Γ. 

106. Ημιτονοειδής = δϊηιΐΒΟΪάειΙ. 

107. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη = ΕΙβοίΓΟΠία^ηθΗο ίοΓ- 

Οβ. ' . ■ . . , 

108. Ασφάλεια κοχλιωτή == Ρ1ιι§ ίυ8β. 

109. Ασφάλεια κυλινδρική = ΟαΓίΓίάββ Ιυβό. 

110. Ασφαλιστική βαλβίδα = δ&ίβΐγ ναΐνβ. 

111. Αυτόματος διακόπτης = ΑυΙοπιβΗο οΪΓΟίιίΙ'1)Γ6&- 
1^βΓ. 

112. Αυτόματη παρακολούθηση = ΑιιΙοιη&Ηο ίο11ο\ν τιρ. 

113. Βραχυκύκλωμά = δΙιΟΓΐ οΪΓΟίιΐΙ;. 

114. Βραχυκυκλωμένος δρομέας = δςϋΪΓΓβΙ ο&^θ 'γοΙογ. 

115. Βραχυκυκλωτής = δΐιιιηΐ. 

116. Βύθισμα = Πγ»!!. 

117. Συλλέκτης = ΟοΙΙβοίοΓ. 

118. Γυροπυξίδα = &γΓθθοπιρ&88. 

119. Δακτύλιος = Κϊη^. 

120. Διακόπτης απλής ενέργειας = δΐη^ΐβ αοίΐη^ δτνϊίοΙι. 

121. Διακόπτης διπλής ενέργειας - ΟοΓιΡΙθ »θΗη§ 8ννϊ- 
Ιοίι. 

122. Διακόπτης διπολικός = ΒουΡΙβ ροΐθ ΒτνϊΙοΡ. 

123. Διακόπτης ελέγχου = ΟοηίΓοΙ βτνϊΙοΡ. 

124. Διακόπτης μαχαιρωτός = Κηϊίβ δννΐΙοΡ. 

125. Διαμόρφωση = ΜοάυΙ&Ιίοη. 

126. Διαμόρφωση εύρους = Ατηρίΐΐυάθ πιοάυΙ&Ηοη.. 

127. Δυναμικό = ΡοίβηΙΐ&Ι. 
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128. Διαμόρφωση συχνότητας = ΡΓβηπβίιογ πΐ0(1τιΐ3.- 
Ιϊοη. 

129. Δρομέας = ΚοΙοΓ. 

130. Ηλεκτρονόμος = Κβίαγ;. ■ 

131. Θάλαμος ψύξεο^ς = Οόόΐίπ^. ο1ΐ£ΐπι1)βΓ. · - 

132. Ηλεκτροπ>ιηξία = ΕΙβοίΓΪο δίιοοίί. 

133. Ηλεκτρικό στροφόμετρο ==,,ΕΙθΟίΓΪΟίΐΙ Ι&οΕοηιβΙβΓ. 

134. Μεγάφωνο = I^ομά8ρβ&1^βΓ. , , 

135. Αντλία μεταβλητού εκτοπίσματος = Μ&Γί&Μβ <1Ϊ8- 

ρΐ&οθΐϊΐθπΐ ρνιιηρ. · , 

136. Μίκτης = Μίχβΐ'. . 

137. Πομπός = ΤΓ&ηδιηΐΗβΓ. . ■ - 

138. Ρυθμιστής τάσης = Υοΐΐ&^β Γβ^αΙει’ΐΟΓ. 

139. Ραδιογωνιόμετρο = Κ&Οϊο άΐΓβοΐίοη ίϊηάβτ ορ Κ&- 
άίο§οηίοιηβ1βΓ. 

140. Ταλαντωτής = ΟβοϊΠ&Ιογ. ' 

141. Αερισμός = νβηΐίΐαΐίοη. 

142. Ψύκτρα.= ΒηΐδΙι. . · 

143. Πίνακας' ελέγχου = ΟοπϊγοΙ ρ&ηβΐ ογ δλνίΙοΕ- 
ΕοίΐΓίΙ. 

144. Φωτοκύτταρο = ρΐιοΐοοβίΐ. ’ 

145. Υδραυλικό έμβολο = ΗγΟΓΗΙΐΙΐο ρίδΙοη. ' · 

146. Διαλυτικό = ΤΕίηηβΓ. 

147. Ασύρματος =Μ^ΪΓθΐ688. 

148. Αντίθλιψη = Βειοΐί ρΓθΒδίΐΓβ. 

149. Εκφόρτιση = ΌΪ8θ1ι&Γ^β. 

150. Κατάστρωμα = ΒβοΕ. 

151. Ένσφαιρος τριβέας = ΒΜΙ 1)ΘεΐΓΪη§. 

152. Νηογνώμονας = 01&88ΐίίθ£ΐΐΐοη βοοίβίγ. 

■ 153'. Αγωγιμότητα = ΟοηΟιιοΙίνϊΙγ. 

154. Ακροδέκτης (ηλεκτρικός) = ΤθΓΠΐίη&Ι. 

155. Προβολέας (ηχοβολιστικού) = ΤΓ&ηβΟυοβΓ. *· 

156. Περιοριστής = ΕίιηϊίβΓ. - ' · 

157. Βάρδια =\ν&Ιο1ι. 

158. Βλάβη = ϋειιη£ΐ§β.; . , 

159. Βοήθεια = ΑΒβίδίΕΐηοβ. 

160. Σύστημα ανίχνευσης καττνού = 8πιο1ίΘ άβΙβοΙΟΓ 
8γ8ΐβπι. 

161. Αντλία κύτους = Βϊ1§β ρμηιρ. 

162. Καπνός = διηοΕβ. 

163. Ηλεκτρικός φανός χειρός = ΤογοΙι 1ϊ§1ιΙ ογ Ρΐαδίι 
Ιΐ^Εΐ. 

164. Ηλεκτροσυγκόλληση = Εΐβοΐήο λνθίάΐη^. 

165. Καυσαέρια = Εΐιιβ §0868 ογ ΕχΙιουβΙ §£ 18 Θ 8 . 

166. Κίνηση πρόσω = ΑΕε&ά ΐΐΐοΐϊοη. , 

167. Κί'/ηση ανάποδα = ΑδίβΓη ιηοΐϊοη. 

168. Βήμα έλικα — ΡΓορβΠβΓ ρϊΙοΕ. 

169. Βοιλβίδα εισαγωγής = ,ΙηΙβΙ νοίνβ. 

170. Μήκος = Εθΐι§Ηι. - ,. 

171. Βαλβίδα εξαγωγής = ΟπΗβΐ νμίνο. 

172. Σύστημα κατασβέσεως πυρκαϊάς = δρπηΜβΓ 8γ- 
8ΐβπι, ΟΓ δπιοοΗιβΓΪη§. 

173. Γενική επιθεώρηση = ΟβηβΓμΙ δμΓνβγ. 

174. Υγρασία = ΜοΐδΙμΓβ. “ 

175. Φίλτρο'= ΕϊΚθγ, δίΓήϊηβΓ. ' 

176. Ταινία μονωτική = Ιπ8μ1&ί.ΐη§ Ιαρο. 

177. Γράσσο = 0Γβ&8β. 

178. Βενζίνη = Οαβοΐϊηβ. 

179. Ήχος = δομηά. 

, 180. Επισκευή — ΚβραΪΓ. 

^,181. Ημερολόγιο = Εο§ ΕοοΕ. 

182. Ρευματοδότης = δοοΕοΐ. 

183..Καπνοδόχος.== Ρπηηο].: 

184. Πρότυπο = ΜοΟβΙ. 

185. Πλήρωμα = ΕΓβνν. 

186. Πένσα = Ρ1ΐβΓ. 


187. Αιπαντικό έλαιο = ΕιιΒγϊο&Ηπ^ οΐΐ. 

188. Επαφή βοηθητική = Αιιχΐ1ϊ&Γγ οοηΐ,ηοΐ. 

189. Επαφή κυρία = Μοίη οοηΐμοΐ. 

190. Χρονοδιακόπτης = Τίπΐθ 8λνϊΙο1ι. 

191. Ηλεκτρονόμος χρονικής καθυστερήσεως = Τΐιηβ· (3β- 
1&Υ Γβίμγ. 

192. Φθορισμός = ΡΙυΟΓβδβηοβ. 

193. Πυκνωτής = Ομρ&οϊΙοΓ. 

194. Εγκατάσταση = ΙηβΙ&ΙΙ&Ιϊοη. 

195. Φορτίο = Εομά. 

196. Υπερφόρτιση = ΟΥβΗοοΟ; , 

197. Διακόπτης αστέρα τριγώνου = δΐμΓ-ΟβΙίμ 8\νϋοΙι. 

198. Υπερτάχυνση = ΟνβΓ δρβθά. . 

199. Αδράνεια = ίηθΓΐίμ. 

200. Γεννήτρια ανάγκης = ΕπίθΓίξθηογ §θηβΓ8.ίθΓ. 

201. Διακόπτης δύο θέσεων = Τ\νο-·νν&γ 8·\νί1οΕ. 

202. Σύνθετη αντίσταση = Ιιηρβά&μοθ. 

203. Διεγέρτης = ΕχοίΙθΓ. 

204. Σωλήνωση = Ράρϊη^. 

νίΠ. Γενικές .Επαγγελματικές Γνώσεις. 

Θέματα υποψήφιων Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. 

1. 'Εννοια του πλοίου σύμφωνα με το Ιδιωτικό και Δη¬ 
μόσιο Ναυτικό Δίκαιο. 

2. Χαρακτηριστικά του πλοίου (Εθνικότητα, όνομα, 
λιμήν και αριθμός νηολογίου. Διεθνές Διακριτικό Σήμα). 

3. Σύμβαση ναυτολόγησης (κατάρτιση στοιχεία, διάρ¬ 
κεια). 

4. Υποχρεώσεις και δικαιώματα ναυτολογούμενου. 

5. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θέματα ρυθμιζόμενα 
από αυτές.' 

6. Παλινόστηση. Δικαίωμα παλινόστησης του ναυτικού. 

7. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο πλοίο και εκτός 
του πλοίου από τον Οίκο Ναύτου. 

8. Περί ΝΑΤ-Παροχές. · 

9. Ειδικά ναυτικά εγκλήματα; που διαπράττονται από 
μέλος πληρώματος. 

10. Πειθαρχικά παραπτώματα που διαπράττονται* από 
μέλος πληρούματος. 

11. Προσωρινή και οριστική στέρηση αποδεικτικών 
ναυτικής ικανότητας. 

12. Παράνομη απουσία, λιποταξία, εγκατάλειψη φυλα¬ 
κής, ανυπακοή, στάση. '' 

13. Περί ΥΕΝ (Γενικά). . ' 

14. Αιμενικές Αρχές εσωτερικού, Προξενικά Αιμεναρχεία, 
Παράλιες Προξενικές Αρχές (Γενικά). 

15. Καθήκοντα ηλεκτρολόγου στα πλοία. 

16. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Παρατηρήσεις. 

α) Τα θέματα κληρώνονται από κληρωτίδα που περιέχει 
το σύνολο των ανωτέρω αναφερομένων θεμάτων του μαθή¬ 
ματος. Κληρώνονται τρία (3) θέματα από τα οποία οι υπο¬ 
ψήφιοι υποχρεώνονται να αναπτύξουν τα δύο. 

β) Κάθε ένα των αναπτυσσομένων θεμάτων βαθμολογεί¬ 
ται χωριστά από 0-20. 

Ο τελικός βαθμός αποτελείται από τον μέσο όρο τοίν επί 
μέρους βαθμολογιών. 

Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας τη δημοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 1986 , 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΛΝΔΡΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦδΰ 




